deutsche Monarchie 


Grundfesten 


war bis in die 


VERROTTET! 

Der erste Weltkrieg war nur der letzte 
Tropfen, der das Faß zum Überlaufen 


brachte. Die 


Roten 


hatten 


leichtes Spiel 


